Mgr inz. Bronisław 


COMPALA 


długoletni pracownik Zakładów Przemysłu Tytoniowego 
i Centralnego Laboratorium w Krakowie, odznaczony Krzy- 
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową N. O. T; 
Złotą Odznaką zasłużonego za pracę społeczną dla miasta 
Krakowa i wieloma innymi odznaczeniami. 


Zmarł dnia 14 kwietnia 1982 r. w wieku 71 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE zostanie odprawione w kaplicy 

na cmentarzu Rakowickim w sobotę dnia 17 kwietnia br. 

o godz. 12.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


Pogrążona w żalu: 


RODZINA. 


